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Naki 


Lo naki es una lenga beboïda parlada al Cameron e en 
Nigèria. 

Localisacion 


Lo naki es parlat dins l'arrondiment de Fur-Awa del 
departament de Menchum, dins la Region Nòrd-Oèst de 
Cameron e tamben en Nigèria^l 
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